True Ring Size समीक्षा: ऑनलाइन ऑर्डर के लिए फ़ोन का रिंग साइज़र कितना सटीक है?
एक ऑफ़लाइन रिंग साइज़र जो बैंक कार्ड से कैलिब्रेट होता है और छह देशों की साइज़ प्रणालियों में बदलता है। तीन असली प्रतिद्वंद्वियों से तुलना।
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True Ring Size आईफ़ोन और एंड्रॉयड के लिए एक मुफ़्त, ऑफ़लाइन चलने वाला रिंग साइज़र है जो स्क्रीन को मापक यंत्र में बदल देता है। स्क्रीन पर कोई अंगूठी रखिए, या दो गाइड लाइनों को उँगली से मिलाइए, एक बार बैंक कार्ड से कैलिब्रेट कीजिए और नतीजा अमेरिकी, ब्रिटिश, यूरोपीय, जापानी, चीनी और रूसी साइज़ में पढ़िए — 30.7 एमबी के उस डाउनलोड में, जिसकी गूगल प्ले लिस्टिंग कहती है कि कोई डेटा इकट्ठा नहीं किया जाता।
प्रकटीकरण: AppStoryo उसी स्टूडियो द्वारा संचालित है जो True Ring Size बनाता है। नीचे दी गई तुलना सार्वजनिक रूप से जाँचे जा सकने वाले मानदंडों पर आधारित है और असली विकल्पों का नाम लेती है।
True Ring Size असल में क्या मापता है?
मिलीमीटर में भीतरी व्यास, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर रिंग साइज़ दरअसल एक तय भीतरी व्यास वाले वृत्त पर लगा लेबल है, इसलिए True Ring Size उसी वृत्त को स्क्रीन पर मापता है और फिर लेबल ढूँढ़ता है। यह व्यास और परिधि दोनों साथ दिखाता है, मिलीमीटर और इंच में, ताकि किसी भी इकाई में लिखी लिस्टिंग बिना हिसाब लगाए मिल जाए।
समायोजन का स्टेप 0.05 मिमी है, इतना बारीक कि सीमा मापने के तरीके से तय होती है, नियंत्रण से नहीं। आईओएस संस्करण 30.7 एमबी का है, आईओएस 13.0 या उसके बाद चलता है और 130 डिवाइस मॉडलों के लिए सूचीबद्ध है। आईफ़ोन पर True Ring Size लीजिए या एंड्रॉयड पर।
True Ring Size बैंक कार्ड से कैलिब्रेशन क्यों माँगता है?
क्योंकि फ़ोन को यह पता नहीं होता कि उसके अपने पिक्सल मिलीमीटर में कितने बड़े हैं। एंड्रॉयड एक लॉजिकल डेंसिटी देता है जो, ख़ुद उसी प्लेटफ़ॉर्म के शब्दों में, एक स्केलिंग गुणक है जिसमें एक डेंसिटी-स्वतंत्र पिक्सल लगभग 160 डीपीआई वाली स्क्रीन के एक पिक्सल के बराबर होता है — यानी बनावट से ही एक अनुमान, जैसा एंड्रॉयड की स्क्रीन-डेंसिटी गाइड और DisplayMetrics संदर्भ दोनों बताते हैं।
अकेले आईफ़ोनों का अंतर ही यह साबित कर देता है। एप्पल के तकनीकी विवरण आईफ़ोन 16 को 460 पीपीआई और आईफ़ोन 11 को 326 पीपीआई बताते हैं, यानी तय संख्या के पिक्सलों से बना वृत्त एक स्क्रीन पर दूसरी की तुलना में 41 प्रतिशत चौड़ा दिखेगा। कैलिब्रेशन अंदाज़ा हटा देता है: आप एक बार ज्ञात आकार की वस्तु से मिलान करते हैं, और उसके बाद हर माप निर्माता की श्रेणी से नहीं, उसी एक माप से स्केल होती है।
कार्ड इसलिए चलता है क्योंकि उसका आकार एक मानक है, रिवाज़ नहीं। आईसीएओ का दस्तावेज़ 9303 भाग 5 ID-1 कार्ड को 85.60 मिमी गुणा 53.98 मिमी पर तय करता है। कार्ड न हो तो True Ring Size एए या एएए बैटरी भी स्वीकार करता है।
स्क्रीन पर मापा गया रिंग साइज़ सचमुच कितना सटीक होता है?
इतना सटीक कि उसके आधार पर ऑर्डर किया जा सके, और यह बात ऐप ख़ुद कहता है, उपयोगकर्ता के अनुभव पर नहीं छोड़ता। कैलिब्रेशन से पहले वह माप को सीधे स्क्रीन पर लेबल कर देता है:

अनुमानित — आपकी स्क्रीन के अनुमान का उपयोग किया जा रहा है। सटीकता के लिए कार्ड से कैलिब्रेट करें।
यह ईमानदारी सटीकता के दावे से ज़्यादा क़ीमती है। ऊपरी सीमा सॉफ़्टवेयर नहीं, संदर्भ वस्तु तय करती है: वही आईसीएओ विनिर्देश ID-1 कार्ड की हर भुजा पर धन-ऋण 0.75 मिमी की सहनशीलता देता है, यानी अंगूठी रखने से पहले ही कैलिब्रेशन लगभग एक मिलीमीटर की त्रुटि ले सकता है। दो बार, दोनों मोड में मापना ही बताता है कि आप उस दायरे के भीतर हैं या नहीं।
स्क्रीन प्रोटेक्टर, तिरछा पकड़ा फ़ोन और स्क्रीन से चौड़ी अंगूठी — तीनों माप को एक ही दिशा में, बाहर की ओर धकेलते हैं। गूगल प्ले पर True Ring Size आख़िरी स्थिति के लिए अलग चेतावनी दिखाता है और उँगली वाले तरीक़े पर भेज देता है।
रिंग मोड और फ़िंगर मोड में फ़र्क़ क्या है?
रिंग मोड एक तुलना है, फ़िंगर मोड एक अनुमान। रिंग मोड में आप पहले से फ़िट आने वाली अंगूठी को स्क्रीन पर रखते हैं और वृत्त को तब तक बड़ा-छोटा करते हैं जब तक किनारे न मिल जाएँ: एक ठोस वस्तु को कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर मापा जाता है। फ़िंगर मोड में आप दो गाइड लाइनों को पोर की ऊँचाई पर उँगली के किनारों तक खिसकाते हैं।
ऐप ख़ुद मानता है कि दूसरा तरीक़ा ढीला है और स्क्रीन पर कारण भी बताता है: उँगली नरम और अंडाकार होती है, इसलिए पोर पर मापिए, पोरे पर नहीं, और जब भी फ़िट आने वाली अंगूठी मौजूद हो, रिंग टैब में जाँच लीजिए। फ़िंगर मोड सरप्राइज़ उपहार के लिए है, रिंग मोड बाक़ी सब के लिए।
True Ring Size किन साइज़ प्रणालियों के बीच बदलता है?
छह के बीच: अमेरिका और कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और आईएसओ, जापान, चीन तथा रूस। कन्वर्टर दोनों दिशाओं में चलता है — कोई ज्ञात साइज़ डालिए, या पूरी तालिका में साइज़ या मिलीमीटर से खोजिए — ताकि किसी ब्रिटिश जौहरी का बताया साइज़ और आयातित लिस्टिंग का जापानी साइज़ एक ही व्यास पर पहुँचें।
साइज़ हर व्यक्ति, हर हाथ और हर उँगली के हिसाब से सहेजे जाते हैं, इस निशान के साथ कि वे रिंग तरीक़े से आए, उँगली वाले तरीक़े से, या हाथ से टाइप किए गए। सगाई की अंगूठी के लिए वह निशान संख्या से ज़्यादा मायने रखता है: बाद में वही बताता है कि उस पर कितना भरोसा करें। ऐप स्टोर पर True Ring Size यह सब डिवाइस पर ही रखता है।
True Ring Size कब ग़लत औज़ार है?
जब अंगूठी सादा छल्ला न हो। चौड़ी अंगूठियों और कम्फ़र्ट-फ़िट प्रोफ़ाइल को मापे गए साइज़ से बड़ा नाप चाहिए, और ऐप इसका हिसाब नहीं रखता; जौहरी रखता है। सूजे हुए या गठिया वाले पोर के लिए दिन भर पहना गया असली साइज़र किसी भी अकेली रीडिंग से बेहतर है।
अगर आपको अपनी भाषा में इंटरफ़ेस चाहिए तो भी यह ग़लत औज़ार है: ऐप स्टोर लिस्टिंग केवल अंग्रेज़ी में है, जबकि एक प्रतिद्वंद्वी के पास छह और दूसरे के पास आठ भाषाएँ हैं। यह कंगन मापने के लिए भी नहीं है, न ही वहाँ जहाँ वैसे भी पेशेवर माप चाहिए ही होगा।
एक और चेतावनी: यह संस्करण 1.0 है, ऐप स्टोर पर एक ही रेटिंग और गूगल प्ले पर 50 से अधिक डाउनलोड के साथ। इसके पीछे अभी उपयोगकर्ताओं के अनुभव का कोई भंडार नहीं है।
असल में आपको कौन-सा रिंग साइज़र इस्तेमाल करना चाहिए?
तीन असली विकल्प, तीनों डाउनलोड के लिए मुफ़्त, तीनों 23 सितंबर 2026 को उनकी जीवित ऐप स्टोर लिस्टिंग पर जाँचे गए।
Ring Sizer by Jason Withers चुनिए अगर आप मापने के साथ ख़रीदारी भी करना चाहते हैं
	Uniqo Lab FZC, संस्करण 4.0.6, 13 अगस्त 2026 का, 6,813 रेटिंगों से 4.5 अंक — इस श्रेणी में कहीं आगे सबसे बड़ा प्रतिक्रिया-भंडार।
	इसमें आभूषणों का कैटलॉग, इंस्टाग्राम फ़ीड और एक पूछताछ फ़ॉर्म है जो ईमेल से विक्रेता के सलाहकारों तक पहुँचता है।
	छह भाषाओं में स्थानीयकृत, जबकि True Ring Size में एक।
	इसकी अपनी लिस्टिंग क़ीमत भी बताती है: विज्ञापन-रहित अनुभव एक सशुल्क सदस्यता है, और डाउनलोड 80.4 एमबी का है।

Ring Sizer - Size Measure App चुनिए अगर आप एप्पल वॉच पर मापना चाहते हैं
	LightApps OU, संस्करण 2.3.5, 5 दिसंबर 2025 का, 2,400 रेटिंगों से 4.2 अंक।
	इसकी लिस्टिंग एप्पल वॉच समर्थन का प्रचार करती है, जो यहाँ किसी और के पास नहीं है।
	आठ सूचीबद्ध भाषाएँ — चारों में सबसे व्यापक।
	यह सबसे भारी भी है और बड़े अंतर से: 224.5 एमबी, यानी True Ring Size से लगभग सात गुना।

Ring Sizer Tool चुनिए अगर एक ही काम का सुथरा औज़ार काफ़ी है
	Appcano LLC, संस्करण 1.0.7, 22 जनवरी 2026 का, 607 रेटिंगों से 4.7 अंक — तीनों में सबसे ऊँचा औसत।
	68.1 एमबी, केवल अंग्रेज़ी, और पूरी तरह मापने पर केंद्रित।
	इसकी अपनी लिस्टिंग कहती है कि सारी सुविधाएँ अपने आप नवीकृत होने वाली वार्षिक सदस्यता के पीछे हैं।

True Ring Size चुनिए अगर न पैसा हिलना चाहिए, न डेटा
	मुफ़्त, बिना सदस्यता, बिना इन-ऐप ख़रीद और बिना विज्ञापन, इसलिए कोई सुविधा रोकी नहीं गई है।
	बिना किसी नेटवर्क कनेक्शन के चलता है; गूगल प्ले का डेटा सुरक्षा खंड कहता है कि कोई डेटा न इकट्ठा किया जाता है, न साझा।
	30.7 एमबी, और आईओएस 13.0 ही काफ़ी — चारों में सबसे नीची हार्डवेयर शर्त।
	ID-1 कार्ड या एए बैटरी से कैलिब्रेशन, 0.05 मिमी का स्टेप, और रूसी सहित छह साइज़ प्रणालियाँ, जिसे बाक़ी छोड़ देते हैं।

अगर सिर्फ़ रेटिंग गिनी जाए तो संख्या में Jason Withers जीतता है और औसत में Ring Sizer Tool। True Ring Size उन दो बातों में जीतता है जो कोई रेटिंग नहीं दिखा सकती: कुछ भी सशुल्क नहीं है, और कुछ भी फ़ोन से बाहर नहीं जाता। आईफ़ोन के लिए True Ring Size डाउनलोड कीजिए या गूगल प्ले से लीजिए।
True Ring Size: आपके सवालों के जवाब
क्या True Ring Size मुफ़्त है?
हाँ, पूरे अर्थ में: कोई सदस्यता नहीं, कोई इन-ऐप ख़रीद नहीं और कोई विज्ञापन नहीं, इसलिए न कोई मापने का मोड रोका गया है, न कोई रूपांतरण। यहाँ तुलना किए गए तीन विकल्पों में से दो या तो विज्ञापन-रहित अनुभव या पूरी सुविधाएँ आवर्ती भुगतान के पीछे रखते हैं।
क्या True Ring Size बिना इंटरनेट चलता है?
हाँ। हर माप, हर रूपांतरण और हर सहेजा गया साइज़ डिवाइस पर ही गणना और संग्रहीत होता है, इसलिए ऐप हवाई जहाज़ मोड में भी चलता है। गूगल प्ले का डेटा सुरक्षा खंड कहता है कि कोई डेटा इकट्ठा नहीं किया जाता और कुछ भी तीसरे पक्ष से साझा नहीं होता।
स्क्रीन को कैलिब्रेट कैसे करें?
सेटिंग्स खोलिए, कोई भी बैंक कार्ड स्क्रीन पर सीधा यानी पोर्ट्रेट में सपाट रखिए, और फ़्रेम को तब तक बदलिए जब तक वह कार्ड से किनारे-से-किनारे न मिल जाए। एए या एएए बैटरी भी चलेगी। हर डिवाइस पर यह एक ही बार करना होता है।
मेरा साइज़ हर बार अलग क्यों आता है?
आम तौर पर दोष उँगली का होता है, ऐप का नहीं। गर्मी, नमक और कसरत से उँगलियाँ सूज जाती हैं, इसलिए शाम की पोर की रीडिंग सुबह से अलग निकलती है। कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर दोहराइए, पोर मापिए पोरा नहीं, और रिंग मोड से मिलान कीजिए।
क्या बिना अंगूठी के माप सकते हैं?
हाँ — फ़िंगर मोड इसी के लिए है। दोनों गाइड लाइनों को पोर की ऊँचाई पर उँगली के किनारों तक खिसकाइए और साइज़ पढ़िए। ऐप ख़ुद चेतावनी देता है कि उँगली नरम और अंडाकार होती है, इसलिए यह तरीक़ा अनुमानित ही रहता है।
यह किन देशों की प्रणालियों के बीच बदलता है?
अमेरिका और कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और आईएसओ, जापान, चीन तथा रूस, दोनों दिशाओं में। पूरी तालिका में किसी ज्ञात साइज़ या मिलीमीटर में व्यास से खोजिए, और एक डिफ़ॉल्ट प्रणाली तय कीजिए ताकि हर माप उसी में दिखे जिसमें आप ऑर्डर करते हैं।
क्या ऑनलाइन सगाई की अंगूठी मँगाने के लिए यह काफ़ी है?
सादे छल्ले के लिए, कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर और पहले से फ़िट अंगूठी से मिलान करके, यह ऑनलाइन ऑर्डर का उचित आधार है। चौड़ी या कम्फ़र्ट-फ़िट अंगूठी के लिए जौहरी से पुष्टि करा लीजिए: नाप बदलवाना वापसी से सस्ता पड़ता है।
True Ring Size किन फ़ोनों पर चलता है?
आईओएस पर इसे संस्करण 13.0 या उसके बाद चाहिए और यह 130 मॉडलों के लिए सूचीबद्ध है, जिसमें कई पीढ़ी पुराने आईफ़ोन भी आते हैं। एंड्रॉयड संस्करण गूगल प्ले पर है। कैलिब्रेशन के बाद हर डिवाइस बेहतर काम करता है, क्योंकि मॉडलों के बीच स्क्रीन डेंसिटी बहुत अलग होती है।
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